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L'ANGELUS 



Tableau symphonique 
Opus 45 



De 



Cyril PLANTE 
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L' Angelus, 
Tableau symphonique 



Composé entre Ie 7 juin et Ie 14 juin 1999 



Composition de l'orchestre 

1 Flüte, 

1 Hautbois d'amour en La 

1 Clarinette en La 

1 Basson 

2 cors en fa 

Timbales 

Cloches tubulaires 

1 Harpe 

12 Premiers violons 

12 Seconds violons 

10 Alti 

6 Violoncelles 

2 Contrebasses 
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